Dr HENRYK 


EISELE 


lekarz em., ppułk. b. W.P. 


przeżywszy lat 78, zmarł w dniu 28-g0 czerwca 1963 r. w Krakowie 


Pogrzeb odbędzie się w Warszawie na cmentaızu ewangelickim 
dnia 1 lipca 1968 roku o godz. 11, o czym zawiadamiają pogrążeni 
w NAA: smutku: 
żona, córki, zięciowie i wnuki. 
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